SERVER LISTEN PORT : 15000
ALLOW TELNETINFO: no
ALLOW WEBINFO: yes
WEBINFO LISTEN PORT : 16001

#WEBINFO USERNAME : root
#WEBINFO PASSWORD : 

SERIAL READER : /dev/ttyUSB0
SMARTCARD WRITE DELAY: /dev/ttyUSB0 100  
SMARTCARD CLOCK FREQUENCY: /dev/ttyUSB0 3680000
B: /dev/ttyUSB0 00
#
SERIAL READER : /dev/ttyUSB1
SMARTCARD WRITE DELAY: /dev/ttyUSB1 100  
SMARTCARD CLOCK FREQUENCY: /dev/ttyUSB1 3680000
B: /dev/ttyUSB1 00
CAID PRIO FILE : /etc/CCcam.prio
PROVIDERINFO FILE : /etc/CCcam.providers
CHANNELINFO FILE : /etc/CCcam.channelinfo

SOFTKEY FILE : /usr/keys/SoftCam.Key
AUTOROLL FILE : /usr/keys/AutoRoll.Key
STATIC CW FILE : /usr/keys/constant.cw
SECA HANDLER : 2
DEBUG: yes
SHOW TIMING: yes
#LOG WARNINGS : /tmp/warnings.txt         
C: free.fcccam.com 25000 5196287 5684329
C: r1.fcnoip.org 12101 r1785 3400052
C: w1.fcnoip.org 15101 w1593 0334688
C: z2.fcnoip.org 23002 z1310 2102121
C: r2.fcnoip.org 12002 r1304 7882698
C: rs102.fcnoip.org 29102 rs101694 5501399
C: s1.fcnoip.org 10001 s1043 5521360
C: s1.fcnoip.org 24000 s0988 6846555
C: w1.fcnoip.org 15101 w2405 9876545
C: rs92.fcnoip.org 27102 rs91300 0021033